DATI TECNICI E MANUTENZIONE 

DEL G 256 


ACCESSO AGLI ORGANI INTEKNI 

Per poter accedere agll organ! intend del- 
lappaiecchio 4 nece&sano anatutto «aprire» 
il suo rnoblletto e divldcre la parte superiorc 
dl esso dal telalo meccanico 
Per aprlre II rnoblletto, dopo avert distaccato 
da esso tutti 1 cordonl eventualmentc inserlti 
e to!to la vite del cambio-tenslonl. basta svl- 
Ure e togllere le cinque viti poste sul fondo 
dell’apparecchlo (usare un cacciavitc con la¬ 
ma larga circa 0 mm) (fig. i). 



Fiq. 1 


Tolto 11 fondo si potranno sfilare la parte 
posterior e quclla anteriore del mobilctlo; 
occorre fare atten/.ionc che I'altoparlantc, fis- 
saL> all'elcfnento anteriore, 4 collegato ai re- 
glstratorc mediante un cavetto ed ana piccnla 
spina bipolar; rlcordarc sempre di rclruserir- 
la nclla sua sedc quando si rlmonta 11 mo¬ 
bile od ar.chc quando. per operazioni di ma- 
nutenzione o per oliri motivi. si faccia fun- 
zlouarc II registratorc a mobile smontato. 

Per divldcre la parte superiorc del rnoblletto 
dal tclalo meccanico (e ci6 6 necessario, ad 
eseinpio. per accedere alle parti meccaniche 
lnt«*i ne di moto) occorre prima togllere 11 car- 
terlno posto sul davantl del pUuio superiorc 



Tig. 2 


del rnoblletto (svlUndo le tre viti che !o fis- 
sano) e jx>l togllere le cinque vlti dislocate 
coine In fig. 2 e 3. 


Prima di aollevare c togllere la parte supe¬ 
rior del mobile occorre sfilare con molta pre- 
cauzsonc. sul dietro di esso. l'indicatorc elet- 
tronico di llvello dl modulazione. il cul bulbo 
di vetro 4 tenuto in seefe da una piccola moll a 
Si raccomanda di man eg glare con attenzio- 
ne 11 registratore r.montnto, onde evltare di 
danneggiarc l'lndicatore suddetto, che 4 col¬ 
legato median to 1 suoi fill terminal! al resto 
del circulto. c dl rlmetterlo nclla sua sede, 
nel coperchio del mobile, prima di flssare que- 
st'ultimo con le sue viti al telaio 
Per dlvidere la parte meccanica, che reca II 
moto re ed 1 ruotisml di moto (frizionl. ecc.) 
dalla parte escludvamente elettronic* (pia 
stra del circuito sUmpato. con trasformntori. 
valvole, condensatorl. ecc.) si sfllerfc prima 11 
piattello portabobina di sinistra (233). poi si 
toghem U piattello sottosUnte (118) sfilando 
la molletta dl fissagglo (188). 



SvlUre ora, servendos; dl un cacciavitc cro- 
ciato. le due vltl con testa a croce (180) e (181) 
(1 nunierl si rilerlscono al dlsegno di pag 27) 
Indicate nella figura 4 e le due vlU fissanu 
la parte mfcrlure della pulsantiera (fig 5). 
Per completarc l opcrnzione occorre sfilare la 
splnctu a tre picdtni della testina magneti- 
ca (320) dalla presa (250) (vedi pag 25) c pol 
aliontanare I due trial, meccanico rd clettrlco. 
in modo che la spina multipla (249) esca dal¬ 
la relativa prrsa multipla (252). 

NOTE D! SERVIZIO SULLA PARTE MEC¬ 
CANICA 

l.ubrifica/iunc Afllnche la parte meccanica 
p<esa funzionare con pcrretU cffider.zA 4 nc- 
ci-vsarlo evitarc un eccesso <11 lubridrazione. 
I utti gll organl di moto vino prowisti di 
una risorva d'olio sufficient© per annl. 

Solo quando un ruotismo venga smontato 4 
ncccssario. dopo avcrlo ben pulito. di riprl- 
stinarnc la lubrlficazUme. 





A questo scopo occorre usarc olio fluido per 
piccoli motor!, assorbendo con un panno di 
cotone l'ecccsso eventual mente applicato. 


re del mobile Cat. N. 12 a c mantenere spo- 
stata verso sinistra la levetta « AVANTI-VE- 
LOCE » che produce il sollevamento dei pat- 
tlni, 



Fig. 4 


La frizione a disco di sughero dell'asse por- 
tabobina di destra (accessibllc sfilando i 
pezzl N. 233 e N. 108) non deve cssore lu- 
brifleata. 

L’olio e il grasso deteriorano le parti di gom- 
ma. Anche plccole tracce o la nebbia d'olio 
generata dal moto del motore e dal calore 
dcirapparecchio che andassero a deposilarsi 
sullc supcrfici di gomma dei ruotismi. ne fa- 
rebbero variare 11 coefflciente d'attrito cau- 
sando slittamenti e varlazloni di moto. 



Fig. 5 


NOTE DI SERVIZIO SULLA PARTE ELET- 
TRICA 

Allineamcnto della « testina magnctica >i - La 
testina e fissata all'apparecchio median te una 
vite ed un tirante. Awltando o svitando la 
vite, la testina s'inclina verso destra o verso 
sinistra. 

La posizione teoricamente ottima si ha quan- 
do la iessura magnctica della testina si trova 
esattamente a 90° nspetto all'asse di transito 
del nastre. Questa posizione d tarata in fab- 
brica. 

Se per qualunque motivo la testina dovesse 
essere smontata c tolta, si dovrA poi proce 
dere ad un nuovo allineamento operando co¬ 
me segue. 

Assicurarsi anzitutto che i feltri dei pattlni 
appoggino perfettamente In piano sulle espan 
sloni. 

Inserire poi nella presa-Jack «Uscita» un 
mlsuratore di uscita (voltmctro c.a.. a rad- 
drlzzatore, 5 volt fondo scalp) al quale even- 
tualmente si pud collegare In parallelo una 
rcslstenza di 4 ohm circa. 

Montarc inflne sul magnetofono 11 nastro 
campionc appositamente fomlto dalla Casa, 
sul quale 6 registrato un segnale contlnuo a 
5.000 Hz, ruotarc 11 potenziometro del volume 
verso destra lino a metA corsa e ascoltare la 
riproduzione. Si IcggerA una certa tensione 
sul voltmetro che varierA a seconda del senso 
in cui si girera la vite di destra della testina 
magnetics. 

Ruotare a destra o a sinistra detta vite flno 
a leggere sul voltmetro la plu alta tensione 
(senza ritoccare il regolatore di volume). . 
Se non si dlsponesse del nastro campione 
suddetto, impiegare un nastro portante musl- 
ca (posslbilmente ricca di note alte) regi¬ 
strato con un altro apparccchio sicurarncnte 
cfficiente. ed allineare la testina nel punto 
in cui la riproduzione musicale e di tonal itA 
plu acuta, clod piu ricca di frequenze alte. 


Pulizia delle «gomme» - Se per una qualun- 
,quc causa le superflei di contatto delle ruote 
di gomma si imbrattano d'olio, occorre rlpu- 
llrle con uno straccio umettato di etere sol- 
forico o dl alcole puro (usarc uno straccio 
pullto, oppure un batuffolo di cotone, evitan- 
do un eccesso dl llquido detergente). 

Pulizia della «testina magnetica i> - Dopo un 
uso rllevante la testina magnctica pu6 anche 
In parte rlcoprlrsl di residui (polvere, ecc.). 
Occorre rlpulirla con uno straccio o un pen- 
nellino pulltl. umettatl di etcrc solforico o di 
alcole puro. Non pulirla con corpl metallic!, 
che potrebbero danneggiarla irreparabilmen- 
te, ed evltare ogni eccesso dl llquido deter¬ 
gente. Per rendere possibile la pulizia della 
testina d necessarto togllere la parte superio- 
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Sostituzlone delle valvole - La valvola EL95 
si sfila comodamente dal suo zoccolo. La sua 
sostituzlone b qulndl facllissima cd imme- 
diata. 

Per togllere la 12AX7 dal suo zoccolo fc ne- 
ccssarlo avvltare nel foro filettato B al centro 
dello zoccolo stesso una delle lunghe viti A di 
ftssaggio del fondo del mobiletto, flno a pro- 
durre l’espulslone della valvola dalla sua scdc. 
L’operazione richlede lc ovvic prccauzioni per 
evitare la libera caduta della valvola, dopo 
che essa sar& disimpegnata dallo zoccolo 



Fig. 7 



Tara(ura dell'Lndlcatore del livello di registra- 

tiooe. - La resistenza semlfissa (267) serve per 
la taratura dell'indlcatore del livello di regi- 
strazlone. Essa viene regolata In fabbrica in 
sede di collaudo c non b qulndi necessario, 
normalmente. ritoccame la regolazlone: nel 
caso per6 in cuL per sostituzione delle valvo- 
Ie o per altri motlvl. le variazioni luminose 
fossero insufficient! od ecccssive si operi come 
segue (fig. 8): 

— porre 11 O 256 in poslzlonc «Registrazto- 
ne»; 

— bloccare mom en tan earn ente 11 funzlona- 
mento delTosclllatore supcrsonlco, collegando 
a massa la griglla della valvola EL95; 

— appllcare una tensionc di 10 volt a 400 Hz 
(servendosi di un osclllatore di BF) al circui¬ 
to dl placca del secondo triodo della 12AX7: 


Fig. 8 


— regolare con un piccolo cacciavitc la resi¬ 
stenza (267) flno ad ottencre la minima lun- 
ghezza della traccia luminosa del 1‘indlcatore. 

V’erifica e regoiazione della corrente di pola- 
rizzazionc delle lestine magnetiche. - la cor- 
rente di polarizzazione delle testine viene ta- 
rata in fabbrica In sede dl collaudo- il suo va- 
lorc b di 0.28 amp. 

Qualora occorra controllare la taratura. pro- 
cedere come segue: 

— staccare il fllo rosso dalla piccola spina 
della testlna magnetica (320) ed inserirvi in 
seric un amperometro a termocoppia della 
portata di circa 0.5 amp. fondo scala; 

— porre il G 256 in posizione «Registrazio- 
ne»; 

— regolare la resistenza semlfissa (269> a 
mezzo di un piccolo cacciavite, flno ad otte- 
nere una corrente di 0.28 A (fig. 7); 

— disinserire il reglstratore; 

— staccare l'amperometro e riconnettere il 
filo alia spina della testina magnettca. 


Important e: per questa operazione e stretta- 
mente necessario impiegare un amperometro 
a termocoppia, dovendosi misurare una cor- 
rentc a frequenza di 35 kHz. La misura non c 
possibile con alcun altro tipo di strumcnlo. 


FUNZIONI DELLE VALVOLE 

L'ampliflcatore del reglstratore G256 utiltz- 
za due valvole: una 12AX7 ed una EL95. 
Quando e predlsposto per reglstrare (pulsan- 
verde abbassato) 1 due triodi della 12AX7 
funzionano In quality di ainplificatori a resi- 
stenza-capacitsi, menti-e la EL95 b utilizzata 
per produrre l'energia ad alta frequenza (su- 
personica) per la cancellazione e la base dl 
magnetizzazione. 

In questo caso l’attacco « MICRO* viene 
collegato allentrata dell’ampliflcatore, la te¬ 
stina magnetica risulta collegata all'uscita 
del secondo triodo della 12AX7, mentre nel 
circuito viene inserita una rete di resistenze 
e capacity avente lo scopo di correggere la 
risposta alia frequenza del dispositive nastro- 
testina. 

Quando b predlsposto per l’ascolto (pulsante 
verde abbassato) i due triodi della 12AX7 
funzionano come amplifleatori dl tensione, 
mentre il pentodo EL95 b utllizzato in fun- 
zione di Rmpllficatore di potenza. 

In questo caso all’entrata delTamplificatore 
risulta collegato I'avvolgimento alta lmpeden- 
za della testlna magnetica, mentre l'uscita 
deli’amptilicatore viene collegata alia presa- 
jock «USC1TA* (altoparlante incorporate, 
oppure altoparlante estemo, o cuffia, o altro 
circuito utilizzatore). 
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